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中科院院士张作梅逝世http://www.sina.com.cn 1999年1月16日 12:09 光明日报 　 据新华社长春1月15日电　中国科学院院士、中科院
长春光学精密机械研究所研究员张作梅于1998年12月30日
在长春逝世，享年80岁。



张作梅1918年10月出生于广东兴宁县，1941年毕业于
广州中山大学机械系。1945年赴英国设菲尔德大学学习，
1949年获得博士学位。1951年接受著名科学家严济慈所转
达的周恩来总理的邀请， 与另外3位在英国的科学家一道
回国，参加中国科学院金属研究所的筹建工作。五十年代
，张作梅率先在我国开展关于球墨的研究，取得了研究成
果。1958年，与前苏联专家在吉林省丰满水电站成功进行
了水轮机动态实验应力测定与分析，为我国独立设计大型
水轮机提供了科学依据。六十年代，张作梅对不同温度、
速度和均匀压力下金属的变形抗力进行系统研究，还负责
大型精密光学测量设备的精密机械工艺研究等工作，为我
国尖端技术测试设备的研制做出了贡献。



七十年代，张作梅亲自指导金属超塑性研究和非晶态
合金的研究，取得了国内领先并达到国际先进水平的研究
成果。 
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